A01 - TB P/RQ(V) Threader ring control guide (VDT-I-400/120)
A02 - TB P-pump barrel and valve install (VDT-I-400/123)
A04 - TB Barrel and valve mod P6000,P7000 (VDT-I-400/121)
A07 - TB Nozzle holder P and S (VDT-I-430/101)
A09 - TB Nozzle holder P pin and spring (VDT-I-430/102)
A11 - TB KCA and KDA nozzle holder spindle mod (VDT-I-430/100)
A12 - TB Hydraulic gov H10-25 parts avail. (VDT-I-427/100)
A13 - TB NIPPONDENSO PFR ids (VDT-I-414/100)
A14 - Repair and testing of FP/ESB 5 RC 25 electric fuel pump (VDT-WJP 420/I B)
A27 - Electric supply FP/ESC repair (VDT-WJP 420/2 B)
B01 - Testing FP K,UE,AH,KLA (VDT-WPP 411/1 B)
B08 - TB Modification to FP/K supply pumps, prefilter (VDT-I-440/101)
B09 - Repair of FP/K22 MW 5 supply pump (VDT-W-440/100 B)
B13 - Intro to Automatic Timing Devices (4-spring) EP/SA(Z) and EP/SA (VDT-WJP 222/3 B)
B24 - Test of Automatic Timing Devices (4-spring) EP/SA(Z) and EP/SA (VDT-WJP 222/3 B)
C06 - Auto Timing EP/SAZ on PES..M.. (VDT-WPP 222/3 B)
C10 - Auto Timing Repair EP/SD,SB(Z) (VDT-WJP 222/2B)
C18 - Auto Timing Repair EP/SA,SCZ (VDT-WJP 222/1 B)
D02 - Auto Timing Devices Testing (VDT-WPP 222/1 B)
D06 - RQ Governor Repair (VDT-WJP 211/2 B)
D18 - RQV Governor Repair (VDT-WJP 211/3 B)
E03 - RW/MW Governor Testing (VDT-W-420/300 B)
E14 - RW/MW Governor Testing suppl.1 (VDT-W-420/300 B)
E16 - RW/MW Governor Testing suppl.2 (VDT-W-420/300)
E27 - RWV/MW Governor Testing (VDT-W-420/301 B)
F10 - RW(V)/MW Governor with ALDA Testing (VDT-W-420/302 B)
F14 - EP/RZU (A/P) Governor Testing (VDT-WPP 001/4 B)
F21 - Sealing of FIPs (VDT-I-400/106)
F24 - A,B,K,Z Repair (VDT-WJP 101/1 B)
H03 - RWG control-rod travel pickup with AWG (VDT-I-420/1)
H07 - Testing A and B pumps (VDT-WPP 001/4 B)
J05 - Testing A and B pumps suppl.1 (VDT-WPP 001/4 B)
J16 - Fuel Element Reuse on P-pump (VDT-I-410/104)
J17 - Scania P-pump mods (VDT-I-410/106)
J19 - TB P-pump fastening of bearing plate (VDT-I-410/109)
J22 - PE(S)(V)P repair (VDT-WJP-115/1 B)
K24 - ZWM Disassembly (VDT-WJP 113/1 B)
L11 - PE10AVS MAN D2530MX Repair (VDT-BMP 101/1012B)
L13 - KDEP 1068 PE(S)8MW mods (VDT-I-413/1001)
L14 - TB Loose end plates and bearings P-pump MB OM42X (VDT-I-410/105)
L16 - Repair of petrol FIP PES..KL with EP/RLA mechanical mixture gov (VDT-WJP 711/1 B)
M16 - MW pump overview (VDT-BEP 102/1 B)(VDT-I-403/1 B)
M20 - MW ALDA (VDT-I-403/2)
M22 - KDEP 1051 mods (VDT-I-413/1000 B)
M23 - TB Fastening MW 10mm intermediate bearing (VDT-I-413/105)
M24 - PE(S)P/A ROBO-diaphragms (VDT-I-400/104)
M25 - TB New P-pump, 7100/7800 (VDT-I-410/2)
N01 - Z,C,CV,W,D Testing (VDT-W414/302)
